庭用 


辭か H が識麵懸 

口。口る RN-307TA-C RN-310TA-C 

機器コード 11-080-03-00106 11-080-03-00101 

型式の呼び rRR-035VKTS-RFm55VKT2 1 



ご使用前に、この取扱説明書を必ずお 
読みいたださ、亞しくお使いください。 


保証書付 







このたびは当製品をお買い上げいただきありがとうございまず。 
おいしいご飯をいつまでも召しあがっていただくため、 

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。 

•本製品は家庭用ですので業鶴用にお使いになると養しく機器 
の寿命が短< なりまず。 

馨本製品は国內専用でず。海がでは使用でさません。 



雜激又®麗义百'33靈駿慶 

カニ巧や、ラつずらでさるおこげはガスな S 
ではの強义、おいしさの詔でず。 



電気で約74での保温温度で12時間程度、おい 
しく保温しまず。 

•炊慶赫た 

•洗米すぐ：洗ってずぐのお米を炊く場を 
•洗米おき：洗った後、じゅうぶん水に 
ひたしたお米を炊く場合 








安塗±鐵ご雜憲ずお守りください) 
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裏表紙 


雜故障.異常の見分け方と処置方法 

馨仕擁 . 

雜外形寸法 . 

® 別売部蟲のご紹介 . 

參消耗部品について . 

爆長期間使わないときは . 

參アフタ^サービスについて . 

馨保証書 . 


馨お米の準備 . 16 

馨炊飯器の準備 . 17 

雜ご飯の炊きかた . 18 

爆予約炊飯（タイマー炊飯) .2 T 

雜保温 . 23 

戀あとかたづけ . 25 

雜お手入れ . 26 


困ごたをを膝 


繫懷いに凝覆前に 


雜畜部の名称 . 

雜使用前の準備…… 
樂時計の含わせかた 

饒 U が蘇： 


毅いしいご飯變留鑛識 . 9 
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この取扱説明書および製晶への表示では製品を正しくお使いいたださ、あなたや他の人々への危害や財産 
への擾喜を未然に防止するために、いろいろな給表示をしています。 

その表示と意味は次のよラになっていまず。巧客をよくご理解してか5本文をお読みください。 


A 危険 

この表示を無視しで、誤った取扱いをずると、人が'死じ、重傷を負ラ危険、 

または义災の危険が善し迫って生じることが想定されるの客を示しでいます。 

A 言口 

この表示を無視しで、誤った取扱いをずると、人が'死じ、重傷を負ラ巧能性、 

または乂災の巧能性び想定されるの客を示しでいまず。 

/ • \ /JU ■ぶ盛!、 

この表示を無視しで、誤った取扱いをずると、人が'傷畫を負ラ可能性や物的損害 
のみの発生び想定されるの客を示しでいます。 


雜給表示については次のような意疎がありまず。 


A 

この給表示は、気をつけていただきたい 
「ミ主意煥起 J 內容でず。 

A 义 がま意 

感電を意高温注意 

G 

この絵表示は、してはいけない r 禁止」 

巧容でず。 

火気禁止 

® 接触禁止 CD 分解禁止 


この総表示は、必ず実巧していただく 

^ 雷源プラグを 

W 

r 強制 J 巧容でず。 

撤ブ 





么危険 




■ガス漏れに気づいた6絶巧に乂をつけたり、 
電気器具のスイッチの r 入•切」、電源プラグの 
抜き差し、周運の霞話を使用しない。 

炎ゃ乂花で引乂し、 

爆発事故を起こすこを 
とがありまず。 




乂気禁止 



圏ガス漏れに気づいた S ずぐに使用を中止ずる。 

① ずぐに使用をやめ、ガス栓を閉じる。 

② 窓や戸を開けガスをがに出す。 

⑤もよりの東京ガスに連絡ずる。 



がず巧ラ 



圖 


圆使用ガス巧び使用電源についてのご注意。 

戀機器が使用ガス(使用ガスグループ)及び使用電源 ( AC 1 日 0 V ) に適をしているこ 
とを機器の銘板で確認してください。 

戀表示公がのガス•電源では使用しないでください。不完全燃焼により一酸化炭素 
中毒になったり、爆発着义でやけどしたりずることがあります。また、故障の原 
因にちな0まず。 

樂乾居されたときにも、供〈表示の巧容〉（例： 13 A の場含） 

給ガスの種類’電源の種 
類が鈴板の表示と"一致し 
ていることを、必ず確か 
めて < ださい。 

※ガスの種類には都市ガ 
ス数種類と LP ガスとが 
あり、都市ガスにはガス 
グループの区分があり 
まず。 


12 A •13 AJ 


RR-035VKT 2 都巿ガス用 


kW 


12 A 


0.876 


13A 


0.940 


AC100V 50-60HZ 11W 


( 06.08-000001 > 


P S 

、 E . 


裝造者株ホ会社柳澤製作戸斤 
を格霜圧 10 0V 

を格消費電力 141W 


ガスの種類を 
確かめる 



この機器の銘板は本体部の 


-例 ）06.08 

(2006 年8月製造) 

••使用電源 
消費電力 


[背面!に張り付けてありまず。 



ガス種 
確認 


電源の 










































s を 


imL 止しいお続 

9111 




圆ガス接続部に傷びついたり、巧れや異物が巧着ずるとガス漏れの原因になりまず。 
ていねいにお取扱いください。また、お使いにならないときは、お翼い上げの際に 
取付け6れていたキャツプをはめてぐださい。 

國機器に接続しているガスコードのスリーブ（金属部）び置き台などに当ると抜け、 
ガス漏れの原因になりまず。ガスコードが確実に養し込まれていることを確認して 
<ださい。 


國ゴム營用プラグ-カチットの 
取付け禁止 







圏設置ずるとをは可燃物との距離を確実に離ず。 

乂災予防条例で定め5れていまず。必ずお守りください。可燃物か6の距離が近いと乂ぶの原因となります。 
また可燃性の壁にステンレス板などを張った場合でも可燃物と同様の距離が必要です。 


® 周園の壁などが木材のような可燃物の場含 

周囲の壁か eiOcmW 上、 

上方30郎1が上 _ 

離ず0 BWBidi .':' : — お 


10cm 

V :'' 威だ 

ml 


Ocm 
グ^化 


雜可燃物の壁か SlOcnim 上、上ちか5 
3 Clcm む上離はない場合 

防熱板を壁に取りがける。 

※防熱板については、 し。……… \ … ^ 

お買い上げの販売店 15 cmL ソ上\ 

ま/こ Id ^ ちぶ〔)の粟巧 ips ;：：：^, IT 

ガスにお問い合わせ 4.5 cm ^ 

ください。賊板如•部 


「 RB - 己 5 S i 

圓機器を設置した後、周诏を改造ずる場をも設置基準を守る。 

吊り戸棚などを付ける場合も可燃物との距離を確実に離し基準をお守りください。 


[ RB -60 B ] 
(後壁用稅熱板） 


ま全上のごを意、必ずお守りください 
























紙 鑛 ふきん-タオルなどを機器にかぶせない。 

が 不完全燃焼や機器の損傷-义災の您れがありまず。 


戀分解-修理-改造は絡巧しない。 

修理•改造は高度な専門知識が必要でず。お客さまご 
自身では工具を使用して絶対に分解したり修理-改造 
は巧わないでください。異常作動してけがの原因とな 
りまず。^ 

、沁怒;ぶ幾ぶ’ 



分解禁止 


奪炊飯中-炊飯直後に機器を持ち運ばない。 

炊飯中-炊飯直後の機器は， ... 
高温のため盾膜でず。転倒 t バ^^てと^^ミ:' 
ずると乂災-やけどの原因 t 
となりまず。 も/ a ( 




爆機器を水につけたり、水をかけたりしない。 

漏電-ショートして感電•発乂の原因となりまず。 


A\ 


感電を意 


蠻 I 



雜機器の周辺ではスプレ--、ガソリン、 
ベンジンなど引义のおそれのあるち/ 
のを使用しない。 ( 

引火して乂災の原因となりまず。 


Q 




底 


火災を意 




ガス栓を 

閉じる 


雜点义時に機器周ぶを確認ずる。 

炊飯かまをセットずる時、燃焼部にしゃもじやスプー 
ン等の異物がないことを確認ずる。異常燃焼や义災の 
原因になります。 





义災ミ主意 


•新聞紙、ビニールシートなどの熱に弱い敷物の 
上で使わない。 

义災の原因となりまず。 



7^ 


乂災を意 























錐使用後は消义を確認ずる。 

使用後は必ず消义していることを確かめてください。 
ガス栓も閉じてください。 



馨電源プラグのほこりはふき取る。 



® めれた手での抜き差しをしない。 

めれた手で電源プラグの抜さ差しをしない。感電の原 
因になります。 

コンセントに水などがかからないよラにしてください。 



鑛ガスコ■-ドはガステ"-ブルなどの他の熱源機器 
か S 巧 cmiu 上確実に離ず。 

距離が近いと高温になり、 ガスコー ドがとけてガス漏 
れの原因になります。 



雜コンセントや配線器具の定格を超える懐い方や、 
交流10 0 V な外で使わない。 

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による乂災の 
原因になりまず。 ， 






修ガスコ^ド • 電源コ^ドは炊飯器や他の機器の 
下側を通さない。他の熱源機器にふれない。無 
理にがり巧ばたり、引っ張ったり、ねじったり 
しない。 

使用時は周囲が高温になり、ガスコード、電源コード 
がとけてガス漏れや感電の原因になります。 



藥電源コードを切断して延長はしない。 

電源コードがコンセントに届く範團としてください。 
感電や乂災などの原因となります。 




® 使用中の異常に気づいた場台。 

①点乂しない場合または、使用中に異常な燃焼、臭気、 
異常音を感じた場合、使用途中で消义した場合は迅 
速に使用を中止し、ガス撞を閉じる。 

③故障表示と処置方法 （27 ページ）-故障-異常の見 
分けちと処置ち法に8’29ぺージ）に従い処置をし 
て < ださし、。 


⑤上記の処置をしても直5ない場合は、使用を中止し 
お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスに連絡 
する。 ： 



ガス控を閉じる 



馨電源プラグは根元まで完全に差しむ。 

差し込みが不完ま:な場合、感電•発熱による乂災の原 
因になります。 



を全上のごを意必ずお守りください 

















參不安定な場所での使用禁止。 

水平で安定した所に設置してください。 

機器が傾いて、やけどやけがをする恐れがあります。 

雜棚の下など落下物の危険のある巧を避ける。 

機器の上に落ちたものが燃えて、乂災の原因になりま 


ジ〇 


雜電源コ^ドを持って引を抜かない。 

雲源プラグを抜くとさは電源コードを引っぱらない。 
電源コー■ドを弓 I っぱると断線して発熱や発义による乂 
災のおそれがあります。必ず先端の 、 

電源プラグを持って巧う。 ぐで 





爆感熱部はいつもされいにずる。 

感熱部がミちれていたり、炊飯かまとの間に異物がある 
とセンサーが正萬に働かないことがあります。 


〇 


ミちれをとる 



® 夕もぶたは取っ手を持って閉める。 

がぶたがいをおいよく閉まり、 

手をはさむことがあります。 . 

必ず、取っ手を持って外ぶた 
を閉めてください。 イ^ 


# 



雜炊飯中や炊飯直後は、蒸気□に顔や手をおづけ 
ない。ス、炊飯直後ふたを開けるときの蒸気に 
を试〇 

蒸気口か！5高温の蒸気や、ふたを開けたとさは多量の 
蒸気がでますのでやけどをする /, 

恐叩ぁります。 a みおをぶ 


A 

局/ im ; 生お 



雜炊飯器をこんろとして使用しない。 

過熱-異常燃焼による义災 
などの原因になります。 



aOG" '> 



變炊飯中、炊飯直後はボタン-操作部-取っ手於 
夕りま手を触れない。 

高温になっていまずのでやけどをずることがありまず。 
特に幼巧にはさわ5せない。 


•機器の周囲に樹脂製蟲などの熱に 
弱いをのを置かない。 

変形または変色する恐れがあります。 




接触禁止 



修車両船舶での使用はしない。 

使用中に機器が傾いたりし、 

乂災ややけどの原因になりまず。 



爆お部屋の換気□(販気□•排気口)は常に確保し、 
使用中は換気をする。 

不完全燃焼の原因となりまず。 ^ ___ 

，【ぶ阀 

m 遞 


換気をずる 


® 強い風の吹き遂む所、エアコン等の 
風が直接当たる巧では使用しない。 
故障-炊飯不良の原因となります。 


樂湯沸器の下では使用しない。 

排気や水蒸気によつて湯沸器が 
誤動作する原因となります。 


























r 、 ' A 呼.がで \ 、 ' 、 、 1 

、、 /?\ が獄 、'- 

ム■二 a ダ" 

も〇夕担な、 

•モどもだけで使わせない。 

幼爲の手の履くところで使わない。 

思わめ事故の原因となります。特に幼児にはさわらせ 
ない。 

馨 点検，お手入れの際のま意。 

点検-お手入れの際は必ず手袋をして巧ってください。 
手袋をしないでお手入れすると機器の突起物などでけ 
がをずることがあります。 

W h 

0 -愛卷 '' 


® 点乂したままでは、炊飯かまを絶対に外さない。 

•必ず、消乂後冷えてから、炊飯かまをがず。 

-必ず、炊飯かまをセツ ト した後で点乂操作をして 
<ださい。 

やけどや過熱による义災などの原因になります。 

0 

鑛機器本体.がぶたにはま全に関ずる注意が表示してあり 
まず。ミちれたり、読めなくなったときは、やわ5かい巧 
などでミちれをふさ取って<ださい。また、お手入れの際 
には、たねしなどは使わないよラごを意くだをい。 
(本体の塗装がはがれる場合があります。） 


® 雲時のま意。 



お願い )_ — 


霞が発生しはじめた5ずみやかに .K 
運乾を中止し、電源プラグをコン< ' 
セントか5抜いてください。 * 

雲による一時的な過電流で ‘ 

電モ部品を擔傷することが 
ありまず。 


€ 



ぶ 


安を上のごを意必ずお守りください 


國 








空:米を * i mm 程度発芽させることによって、 
それまで眠っていた酵素が活性化し、栄養価 
が高まりまず。表皮がやわ5かくなってし、るの 
で、白米と同じように炊くだけで、玄米より消 
化しやずいのが特徴でず。 

禮康食晶としてミ主目されていまず。 




ガス炊飯器で炊いたご飯がなぜおい 
しいか。それは強い义力を持つ炎が、 
かまを包み込むようにして、む5な 

111議幽圓画麵議 iiiii 

穴もバッチリできていまず。. 

カニ巧や、おねばに 八 

議議議議義翻!！！熟1 

ばがおいしいご飯の 巧户 

証明でず。 ' 


0$警つ參 sivr い覆 
S 種脱關種な± 


が蠢 A げ 

織含 

個攫^^< 

み日難 勤 




コシヒカリ、ひとめぼれ、ヒノヒカリ、 
あをたこまち、キララ39入キヌヒカリ、 
日本晴など曰本では20日種上の品 
種がつくられていまず。しかも同じ 
馬種でも産地や気候によってかたさ 
やおいしさに違いがありまず。 


がにを 

こ媛ね^て敎る 



せっかくおいしいお米を選んでちそ 
れを炊くかがまずくてはだいなしで 
ず。ちよっとぜいたくでずがミネラ 
ルウオーターを使ってみるのをいい 
ですね。 


ぶい猿米に踢 
3带嚴覆 

お米を買う時は、精米してから呂数 

か瑞:睹吊. r. も与’':ん，:'おを':.:‘が.. ’..'v 站ぶぶ?パ?ぶぶ.苗.' 

がたつていないをの。お朱に透を鐘 
るよラなつやがあるをの。そして鞍 
がそろつてぶつく 5としてし、るもの 
を選びましょう。 



薦〇據 £1© 歌賞 
羣學< と參 


fecv 戚鬟 











無洗米は水を腑えると表面に気泡がで 
きて、水が吸収されにくくなりまず。 
また I 種類によっては粉が多いものが 
ありまずので、そのまま炊飯ずると炊 
飯不良の原固になりまず。1〜2度す 
ずいでか5の炊飯を技ずずめします。 

16ページを参照してください。 


鱗 


ちみ穀だけを除いたをのを态米。め 
かと歷芽を取り除いたをのを白米と 
呼びまず。白米には、めかを取り除 
く程度によって=分づき米，五分づ 
を米等があります。また、玄米か5 
めかを蕩とし、胚芽をでさるだけ多 
く残すよラに稽米したをのを胚芽精 
米といいまず。 










お米は、目光のあた5ない、風通し 
のよい所に置いてください。，冷蔵庫 
の野菜室も最適でず。精米したお米 
は曰がたつにつれ昧が落ちていくの 
で、2週間ぐ6いで使い切るのがい 
いでしよう。また計置米びつを使つ 
ている場合は、お米を賢い足ず時な 
どにとをどさそラじをして<ださい 


を W 

U 粗/ i 



梅雨を過ぎると、お米の脂肪が酸化 
して吸水率が悪くなり、炊きあがり 
は、パヴパサしためか舅い炊をあが 
りにな0がちです。 


お米の請種やが態、また料理やお好 
みによつてを水加減を調節してくだ 
さい。巧〇ぺ--ジの炊飯表を参照し 
て < ださい。） 

インディカ種の米(タイ米など)は、目盛よ0をを 
めの永加減で炊いて < ださい。 


If 


猿懸 
U 综 
y 穩 
<米 

fm 

く琶 

陈 


胚芽精米、豪ごはんは1時闡ぐ5い 
がに a して、目盛りより多めに水如 
減ずるだけ。特に白米と炊き方は変 
わりません。（孤ページの炊飯表を 
参騰して下さい。） 



か 

以據をく 

轉ミがか； 


線說米を 
お S し<炊< 


お米は精米⑩疆慮で 
呼び名が繁わる 


おいしいご飯の豆知識 

























付属品 











像温ランプ 

蠻保温中に糧色に点巧。 

® むらし中は憧をに点滅。 


齊織/瞬計ランプ 

#1回巧ずと I ぞ約ランタ I が緑色に点な。 
® 2回巧すと鴨計ランブ1が緑色に点巧。 


變現在時刻*予約時到をセツト 
ずるときに巧ず。 


爆を約炊飯をセツトするとさに押ず。 
嚷現在時刻をセツトずるとをに巧ず。 


雜保温したいとさに巧东 

戀炊をあがり後自動的に保温 
にな0まず。 



雜米ず^ 
ミ先米おき 


炊鑛夸ンプ 

蠻炊飯中に赤色に点な。 

感予約待機中に赤色に点打。 


議 

洗米おさ炊飯-タイマー炊 
飯のとをに赤色に点な。 


@スイッチの巧しまちがいを 
取り消したいときに押す。 

雜タイマ*-予約の取り消しや 
炊飯•保温をやめるとさに 
巧す。 

變省エネのため使用していな 
し、とき 3 砂が上押すと表示 
を消なします。 


嚷炊飯、予約炊飯するとさ 
に押ず。 

曠洗米すぐ炊飯1回押し。 
翁洗米おき炊飯2固巧し。 


菜.; 

洗米ずぐ炊飯のとさに赤を 
に点な。 


圓操作部 


圏電源プラグをコンセントに差し込みまず。 

表示は説明のため全て蒙示しています。実際は動作が態に応じて表示されまず。 

圆スイッチは「ピッ J と音が鳴るまで確実に巧してください。（時スイッチ•分スイッチは音が 

/ T ピッ J と音が鳴ると愛けつけていまずので巧し続ける必要はありません。、 

VI 日秒む上押し続けると異常と判斷し、故障表示ずることがあります 。 ) 

國スイッチを巧ず時は必ず手で操作してください。また、邏れた手で操作しないでください。 


お使いになる前に 
































H 確認方法 

-カチッと音がする。 

-引っ張っても抜けない。 

S ラま < いかなかったとをは。。。 

-ガスコードの先端部分を巧し&んで元に戻ず。 


- つ 





• ガス栓の種類は正しいですか 
〈コンセントガス栓〉 



接続部のお状を 
確認して下さい< 


〈ホースガス链〉 

ホい線 
がある。 



専用プラグ（別売) 
が必要です。 
詳しくはお買い上 
げの販売店、また 
はもよりの東京ガ 
スへお問い合わせ 
下さい。 











時 it の讀わ轉かた 


午前9:1日 


午後9:1日 21:15 


と表示されます。 


雜 r 時計」ランプが 
緑色に点巧し、現 
在時刻が点滅。 


m 


「時計」ランプが 
点なすると、現在 
時刻変更がでを 
まず。 


雜 r 時計 J ランプが消巧し、時 
刻合わせ完了。 

爆どの手順でち次の手順まで 
7秒] U 内に操作しなければ、 
表示時間を確定します。 


參はじめてお使いのとき、を表おを点好後、0:00が出たときは r 時計の合わせかた J で現を瞬刻ををットし 

!麵1§1瞧 画麵圓 jppiiii 圍讓襲;儀謹馨議議臺講謂讓;1誦圓醒 P 

•1 時聞 W 上電源ブラグを差しをんでおけげ、電源プラグを抜いても約24轉簡は時計機能は動いていまを僮 
温20むの場合）蒙おは消えていまずが、電源プラグを差し込むと、琴在時刻が表あされまず。. ；;. 




タイマーを使って炊く場含は、現在時刻が正しくセットされていないと、 
ご蒂望の時刻に炊きあがりません。 


現在時刻 


時計設定 


參時刻表示は24時聞表示に 
なっています。 


戀ず約/時計スイッチは 
押ずごとに、設定內容 
が変わります。 

予約設定 ^I 


(例） 

12時閱表示し24時闡表泰 


スイッチを押して r 時」をセットする 


が」!」 


スイッチを巧して r 分」をセツトする 


r 時 J をセット中 
r 分」は点滅して 
います。 


r 時」•「分」スイ 
ツチはホ甲し続け 
ると早送りでき 
まず。 


15 















※お米の種類によっては炊飯できる量に制限があります。 （20 ぺージの炊飯表を参照ください） 

@炊きこみご飯を炊くときは、 RN ~ 307下 A ~ C は2カップな下、 RN -31 0 TA - C は4カップじ(下でご使用ください。 
これじ(上ではうまく炊けないことがあります。 

具の量は米の質量の30%〜郎％が適量です。をずざるとうまく炊けないことがあります。具はかさめに切り、 
米の上にのせて米とまぜずに炊飯してください。 


付属の計量カツプでお米を計る 1〈無洗米をげくときのご注意 〉 I 


〇良い例 


付屬の計量カップずりき D ] 杯で 
約 180 ml (1 含)です。（白米用) 
約 170 ml です。（無洗米専用） 


X 悪い例 


m 


1〜2度すすいでにごりをかなくずる。 

® 炊飯かまに無洗米と水を入れると、米のデンプン質が 
溶けて白くにごることがありまず。]〜2度ずずいで、 
このにごりをとつてか5セットしてください。にごつ 
たまま炊飯するとデンプン質が沈ミ殿し、炊飯不良の原 
因になることがあります。 

《 r 洗米おき」で炊飯ずる場をは十分に「ひたしおき J 
をしてください。 


水加減ずる 


感計量米びつより計置カップの方が正確でず。炊を上がりが 
いつもと違った5、付属の計量カップで確認しましよう。 


お米をとぐ 


①たっぷりの水でさっとかを憑ぜ水を素早く捨てる。 

⑥ r とぐ一洗い流す」を数回くり返し、水がきれいになる 
まで 手早く就う。 

◎ とぎ足りないとニオイ、黄バミ、 \〇1)}(,， 

炊飯不良の原段になります。 

◎ 水を吸った米は割れやすいので 
泡立て器などを使わないで手で / 

といでください。 




@炊飯かまのフッ素加工を長持ちさせるためにはボールなど 
をご使用ください。 


お米を水平にな5し炊飯量に舍わせて目盛まで水をいれる。 


例： 4カップの米を炊くとを 



パ4」まで 
かを入れる 


( RN — 31日 TA - C 型） 
[水加減のさわせかた] 




--やわ5かめ(多め） 
ふつラ 

—かため(がなめ） 


@炊飯かまの目盛はめやすです。お米の種類やお好みに 
合わせて水加減をしてください。 

(20 ぺジの炊飯表を参照してください） 
® 水加減は平5な台の上で、両側の目盛を見て同じ高さ 
になるよラに含わせてください。 


ここが 

If 非 


炊き込みご飯などを炊くときは、具(かやく） 
の量を除いて水曇をあわせてください。 

無洗米を炊くときは無洗米専巧計量カップを 
必ず使用してください。 


炊飯には、2通りの炊を方があります。 

1 . 洗米ずぐ：洗ってずぐのお米を炊く場含 

2. 洗米おき：洗った後、じゅうぶん水にひたしたお米を炊く場合 


使いかた 


圍 












本体の下に電源コードをはさま 
ないよラにセツトして < ださい。 
炊飯燃焼部の感熱部に米つぶ- 
食馬くずなどがあれば必ず取り 
除いて < ださい。 


感熱部 


1機®獻豪奪 
I 瀑 ft に軟歹^ 


炊飯かまの外側(特に底面)についた水 
は、よくふさとつてか5セットしてく 
ださい。 






网風應卷斜風'たに 
おッ 1- L / C 關級覆 



がぶたがいきおいよく閉まり、手 
をはさむことがありまずので、ご 
ミ主意ください。 


^ 霞源プ费グを3ンを 

I yhizmm 

V が又纔をを關にず覆 

電源プラグがコンセントに差込まれ 
ていることを確認してか5ガス撞を 
開けて< ださい。（イラストは開の 
が態） 





戀本体を持ち歩く時、取っ手のボタン 
に触れると蓋が開く場含があり危険 
ですのでを意 I I 

して < ださい。 / \ 



參バーナーの横にある立消え安全装置 
や点义プラグに水滴がかか5ないよ 
ラにごを意ください。点义しにくく 
なることがありまず。 


点乂プラグ 



立消え安全装置 


炊飯かまを本体にセツトずる際、 
かま受けで指をはさまないよラに 
ま意してください。 







ご綴の; i まかた 


Bl *| 


炊飯を始めると水温を上げてお米に販かさせるため点火•消乂をくり返しまず。 

(この時自動的にスパ"-クしまずが故積ではありません） 

炊飯には、2通りの炊き方がありまず。ぶりおいしく炊くには、然然おきをおすずめし泉す。 

1 . 洗米ずぐ：洗ってずぐのお米をげく場合 

2. 洗米おき：説った後、じゅうぶん?火にひたしたお米を炊く場含 

(12 時闊政上、米を水にひたさないでください。変賢の原因になります。） 


雜炊飯（洗米すぐ•洗米おき) 









(巧し続けないでくださし、。） 
「炊飯」ランプが 
赤色に点なする。 




「ピピッ」と点火を 
I お知5せ 


戀 


バピピッ」と点乂を 
I お知5せ 


觀 


む5し開始時 r ピピッハ 
I と消义をお知5せ ) 



徽 


( 「ピー」とむらし完了、 
I 炊さあがりをお知5せ j 

r 炊飯 J ランプが消え、 
r 保温」ランプが撥色に点な 


炊颤巧の衰示 



洗米すぐ 
爆洗氷おき 


▼ 



-/ fr 洗米すぐ 
#洗米おき 


洗朱すぐ 
#洗米おき 


平 



: f 、- 洗米すぐ 
#洗米おき 


先米ずぐ 
變洗米おき 


▼ 



@洗米すぐ 
m 洗米おき 


点义前 

「洗米ずぐ」ランプが 
赤色に点灯し、5砂間の 
砂読み後に点义しまず。 


ひたし炊き 

水温を上げてお米に 
吸水させまず。 

約3日秒間は火がつき 
ます。 


その後約17分間は消 
火します。 

お米に吸か中であり故 
障ではありません。 


本げさ 


む！5し中 

む5し完了までの残り 
時間(分)を表示 


炊きあがり 

自動的に保温になり、 
保温経過時間を表示 
「洗米ずぐ」ランプが 
消なします。 


※乂がつかない間はスパーク音は9砂間続さまず。ガスコードに空気が入っている場含など、1回で点乂しない場 
合は10砂休止後、再度9秒間スノ くーク音が続をます。（合計2回の点乂動作でも点乂しない場含は、時刻表お部 
分に 「" M 」が点滅してエラー表示をしまず。「切」スイッチで解除ずると再点乂でさまず。） 

※点乂途中や、ひたし炊き中に電源プラグをおを（停電も同じ）、再び疆電した （7 分 iu 巧に）場合は r 炊飯 J ランプ 
び点なし、自動的にノ く一•ナに点乂し炊飯を続けます。 


離銷戦 


/,/ •二/、ご.ん 


使いかた 













その後約 4 分間は消乂 
しまず。 

お米に吸水中であり故 
障ではありません。 


本炊を 


む6し中 

むらし完了までの残り 
時間(分)を表示 


炊きあがり 


自動的に保漏になり、 
保温経過時間を表示 
r 洗米おき」ランプが 
消巧しまず。 


r 洗米おを」ランプが 
赤をに点灯し、5秒閨の 
秒読み後に点义します。 


ひたし炊を 


点乂前 


炊颤をの豪を 



變洗米すぐ 
洗米おき 



® 洗米すぐ 
こ-洗米おき 


/ 

® 洗米すぐ 

〇 "^^:^洗米おき 

V _ J 

軍 

ぐ S. 

亀 洗米すぐ 

-米-洗米おき 

\_ J 

▼ 

II I ® 洗米すぐ 
11朱洗米おき 

v _ ソ 




〇 . 〇 n #洗がすぐ 

tJ ® LJ U m 洗米おき 



お米に水を吸わせる（ひたし 
炊を）工程を短縮するため、 
洗ってすぐのお米を炊く場合 
に比べ約13分早く炊きあがり 
ます。 




(ミ主意）洗米後すぐにこのモード（洗米おき）で炊くとうまく炊けません。必ず洗米ずぐモードで炊飯してください。 

※乂びつかない間はスパーク音は9秒間続きます。ガスコードに空気び入っている場さなど、1回で点乂しない場含は10秒休止後、 
再度9秒間スノ（ーク音が続きまず。（會計2回の点乂動作でも点义しない場含は、時刻表示部分に nij が点滅してエラー表示を 
しまず。「切 J スイッチで解除ずると泻点乂でをまず。） 

B ® 消义してずぐふたを開けるとおいしいご飯になりません。 

@む5しが終わった5余分な水分をとばずため、底か5ふんわりとほぐしましよう。 

0む5し中は本体部を動かさないでください。 


にさ 
米つ 
お。が 
てす乂 
げまは 
上か間 
をさ秒。 
温水茄ず 
水贩約ま 

















aii -307 TA-C 

RN "310 TA-C 




* -' 、 ■- > 

0.5 〜 3.5 

1 .0-5.5 

ふつう 

30む上 

60む上 


0.5 〜 3.5 

1 .0-5.5 

ふつうより少なめ 

約30 

約6日 


0.5 〜 3 .〇※ 

1•〇〜5.〇※ 

ふつラ 

30拟上 

6日政上 


0.5〜 3.0 

1 .0-4.0 





0.5〜 2.0 

1.0〜 3.0 

ふつラよりをめ（ふ 




0.5〜 2.0 

1 .0-3.0 

さこぼれる場含が 
あります。その時 
は炊飯量を減5し 

60 J ； U : 

9日 iiUi 


0.5〜2.日 


嗎 

0.5 〜 2.0 

1.0〜 3.0 

てください。） 




※無洗米の種類によっては、粉の多いものがあります。炊飯量の多い場合 （3 カップな上）は、特に 
よくすすいでにごりをかなくしてください。にごったまま炊飯ずるとデンプン質び沈ミ殿し炊飯す良 
の原因になることがありまず。 

雜精米方法-銘柄によって炊さ上がりに黨がでる場合があります。 

雜最ル米量の炊飯時は、かため-やわ S かめが変化しやずくなります。 

爆最大米量の炊飯時は、ふさこぼれる場含がありまずので、特に水量を正確にし、洗米おさモ^ドで 
炊く場合はひたし時間をじゅうぶんにとってください。 

雜玄米の炊飯について：発芽玄米はお米の袋に記載の炊飯ち法で炊飯でをますが、玄米は炊けません。 
® 麦まぜ米の場含は、水加減がかないとこげる場合があります。 


げきあがりまでの時間の目安(気温-水温，米質により変化しまず) 


品名 

炊飯曇 
(けッブ） 

時闡汾） 

洗米ずぐ 

沸米おき；； 

RN -307 TA ぶ 

0.5 〜 3.5 

約4日〜45分 

約27〜32分 

RN - 310 TA-C 

1.0〜 5.5 

約40〜45分 

約27〜32分 


' 、 '爪;、整化、、、1 

' 乙 ,, 了 ,, A 

炊飯燃焼中は、炊飯燃焼部•本 
体部-がぶたが熱くなりますの 
で手を触れないでください。 
やけどをしないよラにごま意く 
ださい。 



® この炊飯器は、おねばにラっす 
5とコゲ色がつくことがありま 
すが、これはご飯をおいしく炊 
くために高温状態を長く保って 
いるためでず。 

爆炊き込みご飯などは白米よりこ 
げやす < なります。 

爆オプラート状の膜がかま側面に 
つ<ことがあ0まずが、これは 
デンプンが膜状になったちので 

ず。食べてを問題はありません。 


接触禁止 















































；；■■；■ ；■■• V'',/- ' 璋占^姐;户題? :.:!酷お!:0た苗难站残靖をおおぉ填礎を巧巧;が職夕おおを巧が瑶靖お^ 

ず纖麵 


-— :巧 t 野が;題憑^ 

^^'^^®® PA ^聋 l ^ i ^^ li «辭扉額 iMi 鹽證響;(| Mp 學蟹難卿 ilite ^ i *»自擊筆擊霸攀纖靈 i 證鷄霞鸾麵醫讓窺驟麵麵藝鹽鱗誦鹽窥變驟壁麵賴顯露 

雜必ず現在時刻を確認してください。 （ P .1 曰参照） 

現在時刻が含っていないと、ぞ約した時刻に炊きあがりません。 

雜あ!5かじめ午前6:00の予約時刻が設定されていまず。 

馨タイマー予約が使える範國は、1時間後か524時間拟內でず。 

(1 時間未満のタイマ■-予約をずると、 r ピピピピピッピピピピピッ J と鳴りずぐ炊飯し 
はじめまず。） 堅画^ 

■'. -髮を済が嫌'.’ ...... '"■ 

(ま意）予約時闇は12時間 lit 巧がおいしく炊きあがる目安です。 哪胃ミ;霉 

夏場など室温や水温が高いと、米や水は変質しやすくなり ぞ® 

ます。このようなときは、を水でお米を洗って、冷水で水 帶;誓;茲 皆; 靴ちがだ巧;;;攝叩.;^^^ WV :. が;， I 

加減をしてくださし、。 萬兵杂励纖議棘输® 


5:00 


' , 

黎が草:濟韓错類鑑群臻敏解;： 

® 沸がずぐ， 
® 洗米おさ 



ずがな刻の^を 





H 炊きあがり時刻を設定しまず。 

(例)午後日:30分に含わせる場合、17時30分に含わせまず。 


n n 


巧約 j ランプが緑色に点巧し現 
在設定されている時刻が点滅 




nuo 


巧し続けると早送りできまず。 「時」を設定中、 r 分 j が点滅 



の：30 


押し続けると早送りできまず。できます。 


M 


の。鎌 貪 〇 

I 碧。二! U 


\ 予約時間を確定します。 

樂途中で（な))スイッチを押ずと、取り消しとな 
り元の設定に戻りまず。 

はじめか5やり直してください。 

戀どの手順でも7秒换巧に操作しなければ、表 
示時聞を確定しまず。 

戀設定した時刻は;欠に変要ずるまで、記憶して 
いまず。 

•炊飯スイッチを押さない場合、7秒後に現在 
B 寺刻を表示しまず。 


..山. 

ホが巧 180 t ツ 


戀 



nEio 


戀予約ランプが緑色に点な。 

爆点滅している予約時刻を確認。 

爆前回のぞ約時刻を記憶していますので、毎固合わ 
せる必要はありません。 

雜ず約時刻を変要ずる場合は、予約時刻の設定方法 
の2から還の手順でやり直してください。 

#洗米すぐ 
洗米おき 


靜 


1っ:3〔! 


^巧す 

@炊飯ランプが跪に,就 r 。 

雜洗米おきランプが赤色に点な。 

戀 I 炊飯開始まで、予約時刻を表示。 

鑛7秒巧に操作しないと、表示が婿在時刻に戻り 
まず。 

戀点义時刻は予約時刻の 45 分前です。 

炊を嚴がると資勸的に綴遍になり蒸ず。 





な00 


戀保温ランプが糧色に点灯。 

戀ず約ランプ-炊飯ランプ-洗米おきランプ 
が消な。 


链意）タイマー予約をした後、電源プラグを抜かないでくだをい。予約がキャンセルされる場含がありまず。 
(長時間停電時もこの様になりまず。） 













ぞ約の途中変更、巧消しのとまは 


巧ず 

はじめか目やり直してくださし、。 


現を時刻を確認ずるときは 


タイマー待機中、 r ぞ約/時計」スイッチを 
押している間だけ、現在時刻を表をしまず。 


「予約」ランプが消なし、 
手を離ずと、予約時刻表示に戻りまず。 現在時刻を表示しまず。 





ポイント^ 


タイ7—待機中に炊飯かまを巧り出さない 


炊飯かまを取り出ずとタイマーぞ約は取り消 
しになりまず。予約げ飯のセット （ P .21) に 
沿って再度予約してください。 


タイマーの使えないメニニ 


ホ欠をこみご飯などの具や調妹料を入れるもの 
はタイマー"を使わないでください。 

/具がいたんだり、調味料び沈臟して、 

I ラまくげけないか S です。 ) 


® ガス撞が閉じている場合は点义せずに r ピピ 
ピピピッ、ピピピピピッ」と鳴りエラー表示 
の ri 1 J が点滅しまず。 


/点乂しなか、 


つたとをの 


\表示 i 

V 



炊をあがりについて 


ご飯がやわ5かめにげをあがる場合は、か量 
をかなくしてください。 


夏場のタイマー炊飯について 


薑場の長瞬間の予約 （ 12瞬間 W 上）では水の 
腐敗の殺れびあ0、ご觀がおいし<ない場舎 
があります。 


無洗米を使ってタイマ-■炊飯をずるとこばた 
り、おいしくげけない場合がありまず。この 
様な時は、白いにごりが無くなるまでずずい 
でか5炊飯をずることをおずずめしまず。 






•おいしく食べるため保温は 12 時間までにしてください。 

® 炊きあがった S 底か S ほぐずようにかきまぜると保温後もごはんがふっく S します。 

雜炊飯かまが浮をあび S ないよラにミ主意してください。 

ごはんをほぐしたり、よそラときに'炊飯かまが浮さあがると、保温が切れることがありますのでごを意ください。 
保温時は保温経過時間を表示しまず。（時計繁巧はしません） 



像温 


げきあがり後は、自動的に r 保湿 J ランプび穫色に 
点巧し保温經過時間を表示。 

® 長時間の停電などにより、冷めてしまった 
ご飯の再保温はしないでください。 

ニオイや黄ばみの原因になります。 

® み曇の保温時には、大さじ1〜2杯のかを 
加えるとパサつきにく<なりまず。 

圏万一、炊飯が蒸が簿寒嚴が D 綴温が欄机 " C 豪つた場禽 

运） 

1回押ず 


® 再び、保温を開始しまずが、経過時間の表をは0分か S スタートしまず。 


爆点乂したときや、保温中に「コン」 r コン J という音がずることがありまずが、これは機器内部の金属が膨 
張-収縮して発生ずる音でずので/こ、配はありません。 

»保温したまま電源プラグをおいた後、適電（停電復帰も同じ）ずると時刻表示部分に2けたの数字が点滅 
して エラー ■表示ずることがあります。この場含は r 切 J スイッチを巧して解除してください。 （27 ページ 
を参照してください。） 


をしイヤな舅 U が:3いた場を Q Q 

炊飯かまに計量カップ1〜2杯の水を入れ、 r 就米おき」モードで点乂 
し、自動消乂ずるまで煮满してください。 

自動消乂した後、炊艱かま•巧ぶたをか說いし、乾いた清潔な巧きん 
で水気をみを取つてくだをい。 

30 分 W 上の煮沸はおやめ<ださい。安を装置が働<場合がありまず。 

(消乂直後は高湿のため取扱いに注意してください。） 






(例）1時間30分、保温経過の場合 















I 壞がご s か據あぃ 

一、^ 


ご飯を炊飯かまの 
真ん中によせる 

ご飯がパヴパサになるのを 
防げまず。 










停電したとを I ま 

長時間停電してご飯が冷えて 
しまったり毎度保温しないよ 
ラにしてください。 


備はな金なでがおけじけ。 
でをこんなことに気をつけると 
M ルくご飯を 
保湿しでいただけまず。 


//■I.../,;:;.-■ が -" 




ふたのロックは確実に 

外ぶた，巧ぶたがちゃんと閉まって 
いないと、ご飯の水分が逃げてしま 
いまず。 

^ai.- ... W- I 鐵侧- 議 麵 I WW 勤 - 



本体を移動させる場合 

保温はずべて電気で巧うので、保温中 
に本体部を移動させる場合は、别のコ 
ンセントに接続してください。 T 保温 J 
スイツチを遊ず押してください。 





圆 


こんな保温はやめ蒸しよう • ••… 

黄バミ • ニオイ•ノ くヴつきの原因になりまず。 


戀12時闊 W 上の保温 
ご飯が勞化しパヴつき、 
黄バミ、ニオイの原因に 
なじます。 


爆かないご飯(お茶碗 
1〜2杯程度)の保温 

ご飯の水分が早く蒸発し 
碧化が早くな0まず。 


® しやちじを入れた 
ままの保温 

しゃちじについた雑菌が 
増殖する恐れがありまず。 


雜外ぶたにふきんをかぶせて 
の保温 

機器の損傷-乂災の原因と 
なります。 


雜冷えたご飯の巧保温 戀直接風が当たる場所 •炊をこみご飯や 


(長時間停電ち同じ） 
加熱する途中でご飯が 
こげたり、いやなニオイ 
がすることがありまず。 


での保温 

風が当たるところが;令や 
され、部分的に適度な保 
温温度下になる恐れが 
あります。 


汁物などの保温 

具などに変質しやすい物 
があると劣化が早くなり 
まず。 


@ひとて夫… 

鑛残ったご飯やみなくなっ 
たご飯は冷凍保存し、讚 
子レンジ等で温めなおず 
とおいしく食べ！5れまず。 



使いかた 


圈 














図の様にスキマに指を 
かけないで < ださい。 
無理こ弓鴨ると破損する 
恐れがありまず。 



かま受け-がぶた内側のミち 
れはよく絞った布でふいて 
<ださい。 


苗お.離苗疆强带活离泻廳猎なた聞抽雞擲萬蟹巧?1^1綴羅'離 

議薩謹蒙 

だ ';^^^..:'5 邀 : ぉ 'HfiP:'; 


をが韶结ををお墙!; 



炊飯かまのフッ素攒脂加工をいためず、長縛ちをせるには 

® 研磨効果の高い洗剤やかたいスポンジ、金屬たわし 
で洗わない。 

參スプンや食器などを入れない。 

戀炊さこみやおこわなど調味料を使った後は、すぐに 
洗う。（外ぶたの内側もふきとってください） 

雜酢など酸の強いものは使わない。 

鐵炊飯かまでお米を洗わない。 



酸性‘アルカリ性の洗剤•アルコール- 
シンナー • ベンジン‘金属たねし • ナイ □ 
ンたねしなどは使わないでください。 
酸性やアルカリ性の洗剤は機器を傷め 


e 爲雜餐 

蝶）医)金11たわしナイロン 


アルカリ洗剤 



感熱部は 

いつちをれいにしてお< 

感熱部が巧れると正常に炊飯でをな 
くなるので、いつちをれいにしてお 
いて<ださい。 j 1 


使用済のブラシ導 
を使ってください。 


炊飯かま底部の感熱部受けの汚れを 
されいにふさ•とつて < ださい。 
異物がつくと正常に炊飯できなくな 
りまず。 _ _ 

感熱部受け 


'かま底のディンプル'^ 
加熱の分布を良 < し、 
炊をムラを無くす働 
.さをします。 > 


に方ひ。 
みのに S 
ま印ラさ 
つ矢よだ 
方用、るく 
ししけげて 
ずがか広っ 
まりをこず 
戀取指向っ 


感熱部 














影爭入れ 



まず確かめてください。 

①ガス桂を閉じる③電源プラグを抜く③本な:び冷えている 


■ 

ち娩を薇な鱗巧を占;^鶴を 


告 


修理-改造は高廈な尊 P 弓知識が'必要です。お客樣呂身ではエ臭を俊箱しで、 
絶巧に分解した0、修理-改造は巧わないでください。 

义災-巧ス漏れの恐れや異常動作しでけびをずることびあります。 


分解禁止 


ぶく絞3た稀で减く 


本体部‘炊飯燃焼部はよく絞った巧でふ 
いてください。 




針盞@盛属 fcl 3 し 
奪使5 


バーナーがつまっていたり、点义プラ 
グゃ立消え安全装置が巧れている時 
は、針金などで取り除いてください。 
感熱部のミちれがこびりついて取れない 
時は、金属たわしで表面に傷がつかな 
い程度に軽くこすり取ってください。 



ノ（ーナ^や感熱部などのお手入れの際 
は、けがをしないよラに手袋などをは 
めて巧ってください。 


3 


污れ變妙どい時 


かま受け内側•がぶた内側のミちれは、ご 
使用ごとにめれふさんでふいてくださ 
し、。がぶたの周囲はミちれがこびりつき 
やずいのでこまめにお掃除をしてきれ 
いにお使いください。 

がぶたの周囲の油巧れ等が、排気で焼 
を付く場合がありまずび、クレンザ"-等 
で軽くみがいてください。 

本体部はクリア塗装をしてあるので、ク 
レンザーを使わないで<ださい。 


'炊飯かまおよび内ぶたは 
アル S 製語です。 

食器洗い乾燥機でお手入れ 
ずると、専用洗剤の成分に 
より表面が酸化して変色 
ずる恐れがあります。 


お手入れ不良になりまずと、がぶたに 
サビの様なミちれがつをます。 

お手入れはその都度必ず巧ってくださし、。 

外ぶたなび本体のネオ質 
はサビない材質ではな 
くサビにくい材質です。 



逸^、塞告 


機器をかにつけたり、水をかけたりし 
ないでください。 漏電 .シヨートして 
感電•発义の恐れがあります。 





戀本体を持ち歩く時、取っ手のボタン 
に触れると蓋が開く場含 
があり危険でずので 
を意してください。一ぶ心ぐ 




使いかた 















■故障表おと処置方法 

機器および使用方まに不具合があった場合は、自動的に炊飯-保温を停止し、時刻表お部分に下記のような2けたの数 
字が点滅しまず。 


故障蒙东 



ぶ於が占.け 

^ UU か点;顾 

® 炊飯中に約7分が上の停電があったとを。 

雜保温中に停電があり、ご飯が冷えてしまっ 
たとさ。 

下記 r 停電した6」の炊飯中7分 ly 上の 
停電のとをの欄参照。 

(§) スイッチを押し、 r 切」にしてくださ 
し、。冷えたご飯の再保温は黄バミ-ニオ 
イ-パサつきの原因になります。 

輩モレンジなどで温めなおしてくださ 
い。 

ミ/ U ; が点滅 
勺图八 

雜己〇分]; Lb バーナーが燃焼したとを。 

@スイッチを押し、センサー•が冷えて 
か6萬操作してください。 

八を/夕 

-/ / -が点滅 
// 1 \\ 

パ於が占.。 

が一に、 W か点;威 

爆ガスおの開け忘れなどで正常に点乂しな 
かったとさ。 

@スイッチを巧し、一度「刷にし、ガ 
ス检を確認してください。 

げきあがりを確認し、再炊飯してくださ 
し、。（おいしく炊けない場合がありま孔） 

@炊飯中に点乂 S スゃ異常消义したとを。 

® 炊飯中にガス後をしめたとさ。 

戀ガス後が全開になっていないとさ。 

@スイッチを押し、一度「切」にしてか！5、 
ガス栓を全開にし、再げ飯してください。 

ミ j し !；が点滅 
夕るい 

變本体にふきんをかけるなどして、センサ 
- が過熱したとき 

@スイッチを押し、センサーが冷えて 
か S 再操作してください。 


※上記の故障表示を始めると同時に r ピピピピピッ-ピピピピピッ」とプザ-'•で知5せます。 
※再び同じ状態になるときは、アフター*サ•ービスをお申し这みください。 


領裝讀転げ庶威 

戀スイッチを15秒が上押し続けたとを。 I 

@スイッチを押しても再使用できな 

€ M 祭が占.。 
ぶたぶ於 ゎ…、减 

錐センサー等が巽常です。 

い場をは点検が必要でずから、お買い 
上げの販売店、またはちよりの東京ガ 
スへご連絡ください。 


圏停電した5 

(途中で電源プラグを抜いたり、ブレ*-力一•が働いたとさち同じです。） 
® 停電中、表示はすべて消えています。 



約ス巧な巧の停電のとき 


自動的に復帰し、そのまま炊 
飯を続けます。 


_ _ 約7分な上の侵霉のとき 

炊飯を停止し、¢11を表示しまず。 

停止した場合は、 (§) スイッチを巧してか！5、^额)スイッ 
チを2回押して（洗米おき)、再炊飯することができますが、 
おいしく炊けない場含がありまず。 


自動的に復帰し、そのまま保温を続けまず。（ただし、停電中にご飯が冷えてしまうと保温 
を停止し、を表をします。） 

そ約時刻通り炊きあがりまず。ただし、炊飯開始時刻まで停電が続いた場合は、げきあがり 
が遅れたり、停止し、¢1¢を表示することがあります。停止した場合は、スイッチを巧 
してか5、物級)スイッチを2回巧して（洗米おさ)、岳げ飯してください。 































爆ひたし時間は適正ですか。 （ r 洗米おさ J 炊をの場台） 

白米*無洗米：春〜夏は約30分、秋〜をは約60分 
胚芽精米*輸入米-ち米：春〜夏は約6日分、秋〜をは約90分 


戀げ飯かま、内ぶた、内ぶた取付パッキンなどは変形していませんか。 

=>をちんと含っていないとふさこぼれるので、変おした部品は交換してください。 
(有償） 

爆巧ぶた、巧ぶた取付パッキンなどはされいに掃除していまずか。 

巧ぶたのルさな穴がつまるとふさこぼれまず。 



變お米の量、か加減はまちがっていませんか。 

づ計量カツプでお米の量を確かめる。 

水平な場所で雨側の目盛りで水加減ずる。 

=>無洗米を炊く場をは無洗米専用計量カツプを使用ずる。 

爆炊飯かま、内ぶた、巧ぶた取付パツキンなどは変形していませんか。 

^蒸気のをれがをいとかたくなるので、変おした部品は交換してください。（有償) 


雜ひたし時間は適正でずか。 （ r 洗米おき」炊さの場合） 

白米*無洗米：喜〜夏は約30分、秋〜割ま約60分 
胚芽精米-輸入米-古米：春〜夏は約60分、秋〜をは約90分 


雜無洗米を使っていませんか。 （ r 洗米おを」炊きの場を） 

〜2度すずいでか5水に浸し、吸水させる 。 n 0、16ぺ""ジ参照) 


馨立消え安全装置に水滴やふをこぼれびついていませんか。 

^水滴*ふさこぼれをふをとる。 

(消乂に気づいたときは、ずぐ「切 J スイッチを押し、約1分間待ってか5再点 
义してください。） _ _ _ _ _ 

參洗米後ザルなどで水切りしていませんか。 

づ r 洗米おき」炊きの場合、洗米後は必ず水に浸し、吸水させる。 



雜電源が入っていまずか。 

電源プラグをコンセントに差込む。 

雜点乂プラグや立消え安全装置に水滴やふをこぼれがついていませんか。 
づ水滴、ふきこぼれをふをとる。 

鑛炊飯スイッチを巧しつづけていませんか。 

^炊飯ランプが点灯した5手を離ず。 


擊ガスコードが祈れていませんか。 
ガスコードの巧れを直ず。 


予約セツト時アラ • 
ずぐ炊きはじめる 

点乂しない 


‘ムが鳴0 雜1時間未満の予約をしていませんか。 

づげ飯に、約40〜45分かかるため、ずぐ炊をはじめます。 
鑛ガス栓び全閱になっていませんか。 

' ' =>ガス栓を全開にずる。 


予約時闆に欢きあがらない 


•.こ社.お、..’’:.'.. 4 壤韻裤も’だ J 
靡贸焼を.導:を帮魏:窺發摄器溝或苗邀 


戀ガスおが全開になっていますか。 

づガス栓の開きが不十分だと、火力不足で炊飯時間が長くなり 、やわらかめの 
炊をあがりになりますので、必ず全開にする。 

戀現在時刻や予約時刻は、まちびっていませんか。 

づ時刻は正しくセットする。 （ P .15、 21参照） 


表おがでない @電源プラグびコンセントに差し么まれていまずか。 

、、 . づ電源プラグをコンセントに差し込む。 


お誦ベいただ < こと. 与独霞方法 


倭巧单に異常を感じたとまはずぐに使沼を中比する。 

①あわでず、ガスをを閱じる。⑤蠻源プラグを抜く。 


■故障。異常の見分け方と処置方法 

ご使用中にふだんと違った状態になったときや、 

不都含が生じたときは、そのままお使いにな S ず、 

直ちにご使用を中止してじゅうぶんな点検をお願いします。 


つたとをは 

















感お調べいただ < こと 


与処置方; 


少量炊飯でこげがでた場台は 
目盛りよりかしをめに水を入 
れて下さい。 

を攀ミ鑛お^^^臻攀さ:§^發を^^^^^游さ5^;终黎;:^?5^:敏努繁:黛潑玲鸯黎鱗攀鶴鑛と 

オブラートがの膜が蓋の周囲 
に張るのは正常です。 

(お米か5出たデンプンが膜 
になったちのでず） 


亲温しているご飯がベたつく 

煤:が.'.::' V が’..がかが‘.-ぶ:;た放巧る 

纏!議纖緩黛;洁離蟲議黨諸苗殘 


、、•ぶ",.ごみ,’がみ巧み;.•たみが':ぶみを:;.みが,みがかと々だ 

保温が切れる 


戀正しく洗米していますか。 

=»力を入れすざたり、お湯で洗ったりずるとお米び砕け、ベちゃになる。 
手のひらでやさしく T 寧に必ず水で洗う。 

戀お米の量、水加減はまちがっていませんか。 

づ計量カップでお米の量を確かめる。 

水平な場所で両側の目盛りで水加減ずる。 

無洗米を炊く場合は無洗米専用計曇カップを使用ずる。 


爆ご飯をよくほぐしましたか。 

=>むらしが終わった5余分な水分をとばずためできるだけ早くご飯をほぐず。 


爆よく洗米していまずか。無洗米は種類によってはこげやずいものがありまず。 
めか分が残っているとこげるので、水がきれいになるまでお米を洗ラ。 

爆調味料などを入れていませんか。 

づ調 P ま料はご飯の消义温度より低い湿度でこげはじめるので、気になる場さは調昧 
料の分量をひかえめにしてくださし、。 

變長時間ひたしていませんか。 

ひたし時間が長いと粉米がかま底にたまり、こげやずくなります。 

雜感熱部やかま底がミちれていませんか。 

巧れていた5されいにずる。「あとかたづけ J 「お手入れ」 （25-26 ページ参照） 

戀ご飯をよくほぐしましたか。 

=>む5しが終わった5、余分な水分をとばす。 


蠻12時間^(上保温していませんか。 

潑停電しませんでしたか。 

鑛しゃちじを入れたままか、冷ご飯-ご飯をつぎたして保温していませんか。 
參がぶた、巧ぶたがをっちりしまっていますか。 

爆炊飯かま、巧ぶた、巧ぶた取巧パッキンなどは変形していませんか。 

=^ r 上手に保温しましよラ」 （24 ぺージ参照） 


變よく洗米していまずか。 

めか分が残っているとニオイの原因になるので、水がをれいになるまでお米を洗 
ラ。 


戀2秒攻上炊飯かまが持ち上がったり、浮いたりした事はありませんか。 


む上のことをお調べのうえ、なお異常のあるとさは、お買い上げの販売店またはをよりの東京ガスにご梢談ください。 










をがが.甘一み赁舉雄ぶみ 

i 一—‘ぶ…こ_ぅ— 


觸然 悪 

装な f 蓋!識^^^^ 

棘 巡轉熱 i 驚が、測 

数灘靖熙る勝¬ 

ち;織 5 


.一一.‘一…、—.'.，け… sg si^a i 

が^?攀^^.—…一 

與- 沒聲韻織鑑 

<ム飞 T な、，知が芯： Tf 訟 S 巧 1 

jiT ；.-- - s -, ，ゴ lii 立お*^^ 心夕喻ゴ■ぶ•が？説おな)一 ^11 

mimmsmMmi 

こ常雜零句 

—巧 嫌 


RN -307 TA-C 


0.09〜〇.目 3(0 •日〜 3.5) 


0. 08日〜0.51 (0 .日〜3.日） 


I^HB 

mmim 


RN -31 QTA-C 


18〜 0.99(1.0 〜5.已） 


17〜 0.85 り•〇〜日 .0) 


290 



_ 立消え安全装置•過熱防止装置 _ 

RR -035 VKT 2 [ RR -055 VKT 2 

0.940 1.28 

_0.876 __ 1.19 _ 

計驚カップ（白米用•無洗米用各1個）•しゃもじ•取扱説明書（保証書付）， r 連絡先」一鹽表 


;仕様は改良のためず告なく変更ずることびありまず。 
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別売部品についてはお買い上げの販売店またはをよりの 
東京ガスにお問い含わせください。 


雜防熱板 ( P 4 の防熱板の取巧を参照してお買い求めください。) 


RB -55 S (側壁用防熱板) 
RB ぶ 0 B (後壁用防熱板) 
RB -60 T (天井用防熱板) 


幅5曰0 X 高さ5曰0 X 厚み1 9 mm 
幅60 Ox 高さ55 Ox 厚み1 9 mm 
幅600 X 奥行550 X 厚み1 O.Smm 



消耗部話はお養い上げの販売店、またはもよりの索京ガスでお買い求めください。 


® 炊飯かま（フッ素樹脂加工） 

使っているうちに、フッ素樹脂に色む5 • 八ガレができることがありますが衛生上問題はありません。万一食べて 
しまっても食品衛生法の基準内で問題はありません。ご使用に不便をきたすようになりました5、炊飯かまだけを 
お買いホめくださし、。 

また、炊飯かまが凸凹になっている場合は、炊飯かまの交換が必票でず。 

® その他の部話類 

巧ぶた、内ぶた取付パッキンなどが、変形•努化•破損してご使用に不便をきたすようになりました5、その部品 
だけをお買いホめください。しゃちじ-つゆ受けなどち同様です。 















電源プラグを抜を各部のミちれを取除き、十分に乾燥してか5ほこりなどの異物が入6ないようにビニールに包み、 
お求めになつたときの箱に入れ湿気やほこりのかないところへ保管してください。 

特にガス通路部（ガス接続 □) には、ほこりが入ってガス通路をつまらせないよちに、お買い上げになった際に 
取付け5れていたキヤップをガス接続口にはめてください。 



依頼される前にちラー度ご確認ください 

27〜29ぺ"-ジの「故障-異常の見分け方と処置ち法」の項を見てちラー度ご確認ください。 

それでも不具合な場合は、ご自分で修理なさ5ないで、必ずガスおを閉じ、電源プラグを抜いてか5お買い上げ 
の販売店、またはもよりの東京ガスにご連絡ください。 


お申しつけの際は、次のことをお知らせください。 

1. お客様名、住所、電話番号 

2. 显名…… RN -3 07 TA-C 機器コード…… 11- 0 8 0 - 0 3 0 010 6 

RN -31 OTA-C 機器コード……り-日 80- 03日0101 

3•現象及び故障表示など（できるだけ詳しく） 

4.訪問ご希望曰 





麗ガスには都巿ガス数種類および LP ガスの区分びありまず。 


A 


ガスの種類び翼なる继鶴へ飄屋される場をは、調靈•改造の必聲がありまず。觀居先のがスの穩類を 
確認のラえ、お翼い上げの緻売店、またはをよりのガス事業藝(供給業藝)にご穗談ください。 



圏転居にともなラ調整や改造に有する費用は保証期間巧でち有料となりまず。 



K についで 




H 取扱説明書の囊表紙が保証書になっています。 

H 必ず r 販売店名、お買い上げ曰」などの記入をお確かめになり保証書内容をよくお読みの後、大切に保存してくだ 
さい。 

H 無料修理期間経過後の故障修理については、故障修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。 



補修規性能部品な保窝期間についで 





B 補修用性能部品保有期間は、当製品の製造巧ち切り後6年間となっています。（補修用性能部品とは、その製蟲のは 
機能を維持するために必要な部誌です） 


連絡先 


圍お買い上げの販売店か、素京ガスにご連絡ください。 
■別添の「連絡先 J 一覧表を参照してくださし、。 


圍 












番号 


売店る 

所 


a 修理記録 

この本体の修理記録は、本体内部の故障診断シ • 


卜に記録します。 


■お客さまへ 

1•この保飄書をお受け取りになる時に、販売年月日、販売店、扱者印び記入してあることを確認してください。 

2. 本謡書は再発巧いたしませんので紛失されないよう大切に保存してください。 

3. 無料修理期間経適後の故障修理等につきましては「アフタ"-ヴ™ビス J の項をご黨ください。 

4. この保詔書によって保証書を発行している者（保証履行者•保証責任者)、およびそれががの事業者に巧ずる 
お客さまの法律上の権利を制限するをのではありません。 


圓戀卵 P 


DKYO GAS 


TRR035VKT2-05 

06.08 


お買い上げ日 


/ 電モジャー付ガス炊飯器 

ぃ 品 を RW … 307TA-C RW-310TA"~C 

> 型式の呼び RR -035 VKT 2 • RR -055 VKT 2 

^上記本体をお買い上げいただきましてありがとうごさいます。この保証書は、東京ガス供給控域内 
ににおいて、都市ガスにてご使用になる場合(こ、本書記載内容で無料修理をお約束するものでず。 


1. 保証期簡は、お員い上げの日から1年聞とし、本体を対象にしまず。 

なお、下記の部蟲については、別遠 W 下の年数を保証いたしまず。 

電装碁板……3年 

2. 万…故障の場合は、お買い上げの藤売店または、もよりの東京ガスへお申し化ください。原則として、出張修 
巧 いす-\ まザ 

3. サービス員がお伺いした時に保証馨をご提示<ださい。 

4. 保証期閣内においても、次の場台は有料修理といたしまず。 

(I) 住宅用遗と^外でご使用になる場合の不具合 

に）取扱説明書等の記載事項によ5ないでご使用した揚合の不具合 

(3) 器具を調整、改造された場合の不異合（但し、当社都合の場合はのぞきます） 

(4) お買い上げ後、取が場所の移動、落下等じよる不具合 

巧）邊築躯かの変形等器具本体 W 外に起因ずる当該器具の不具合、塗装の色あせ等の経を変化またはご使用に 
伴う磨耗等じより生じる外観上の現象 

(6) 強い腐食性の空気環境に起因ずる不具合 

(7) 犬、猫、ねずみ、昆虫等の動物の巧為に起因ずる不具合 

(8) 义災や凍結、落雷、地護、嗔义、巧水、津波等の天変地異または戦争、暴動等の破壊行為による不臭合 

(9) 電気、給水の供給トラブル等に起因ずる不具合。 

(10) 指定規格 W 外のガス、雲気または熱媒等をご使用したことに起因ずる不真合 

(II) 本保証書を紛失された場合 

5. 無料修理やアフターサービス等についてご不明な場合は、お賣い上げの燕売店または、もよりの東京ガスへお 
間い合わせください。 


巧兢藥 

保郭履補東京ガス株式会: 


保証責任者 


^ 4 株式会胃 


〒 105- 8527 

東京都港区海岸1了目5番20号 
干 454- 0802 

名古屋市中 j II 区福住巧2惡26号 


H お買い上げ曰および販売店名 


扱者印 










